Dato 


1923 


1923 


Koncertsanger 
Frederik Otto 


Matrice Titel/Kunstner mv. 


2641 ar Her vil ties, her vil bies 

A.P. Berggreen/H.A. Brorson 
sunget af Frederik Otto m. Orgel 

Jeg lever - og ved 

A.P. Berggreen/B.S. Ingemann 

sunget af Frederik Otto m. Orgel 


Plademaerke 


Polyphon S 42250 


Polyphon S 42250 




